PM3000880955 


tW8MB NEWPORT 100 (BOX) 

Category : 53 Manuf s LOR Price Tier : - CIRVW Run t Aug 17 1995 4:07PM 


TEST.AVERAGE... 19950401 19950101 19941201 19940901 19940S01 19940101 19930101 19920101 


SALES) 2.01 

-H 


— 

-H 


2.01 

— 

— 

FTC~BUTT| 37.0 









FTC-TAR j 16.3 

18.1 

18 .2 

17.0 

19.9 

19.3 


17.3 

18.5 

FTC-TPMj 22.5# 

22.2 

22.5 

20.9 

24.4 

23.7 


21.2 

22.7 

FTC-NICj 1.40 

1.37 

1.41 

1.37 

1.46 

1.49 


1.26 

1.53 

FTC-H20j 2.80# 

2.72 

2.90 

2.55 

3.03 

2.94 


2.62 

2.71 

FTC-PUFF| 9.0 

8.9 

9.1 

8.9 

9.1 

9.1 


8.6 

9.0 

FTC-ND| 0.34# 









FTC-HCN | 0.20# 









FTC-RCHoj 0.76# 









TOTAIi-RTD j 134# 

136 

137 

132 

133 

121 


121 

128 

STAT-BURN | 7.2 


7.1 



7.3 




CIG-LEN| 98.8 

98.5 

99.0 

98.9 

98.9 

99.0 


99.3 

99.5 

CIRC [ 24.9 

24.9 

24.8 

25.0 

24.8 

25.1 


25.0 

24.9 

PERM j 22 

20 

20 

19 

27 

23 


18 

18 

FIxT-TYPE j ca 







ca 


PLUG-HTD | 64 

67 

64 

62 

63 

61 




FLT-LEN) 26.9 

27.2 

27.0 

26.7 

26.8 

26.9 


26.9 

26.8 

FIiT-WT j 0.17 


0.17 



0.17 




FJVE-TA| 8.4 


7.8 



9.0 




TIE-LENGTH) 3 4.0 









TlP-COlOsj CORK 









VENT| 0# 

0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

EQ-COV) 13.6# 


14.3 

12.9 


13.5 




CORR-ALK | 2.22 

2.21 

2.27 

2.18 

2.24 

2.20 




CORR-SUG| 8.6 

8.6 

9.1 

8.3 

8.5 

9.2 




PG-FILLERj 0.9 


0.7 



1.0 




GLX-FILLER j 2.3 


2.3 



2.3 




RECON-TOB j 21 

21 

23 

22 

21 

21 




EXP-STEMSj 0 

0 

0 

0 

0 

0 




EXP-TOB j 12 

12 

12 

13 

12 

12 




E-CTBWTj 0.843# 


0.855 

0.830 


0.843 




CORR-TOBWTl 0.836 

0.840 

0.838 

0.827 

0.837 

0.833 




ROD-LENGTH j 71.9 

71.3 

72.0 

72.1 

72.0 

72.2 


72.3 

72.7 

DENSITY j 0.239# 

0.241 

0.244 

0.232 

0.238 

0.234 




CORR-DEN) 0.23 8 

0.239 

0.239 

0.231 

0.237 

0.231 




MEN-SMOKE j 0.42 

0.44 

0.44 

0.39 

0.41 

0.44 


0.34 

0.45 

MEN-FILLER j 1.8 








1.7 

MEN-PLUGj 0.9 








1.0 

PACK-CFIRM j 3.21 

2.94 

3.24 

3.40 

3.28 

3.32 




PACK-CLEj 0.584 

0.621 

0.846 

0.506 

0.363 

0.670 




PACKCFRMOVj 12.42 

12.06 

12.78 

12.06 

12.78 

12.21 




PACK-CTBWT j 0.843 

0.847 

0.845 

0.841 

0.839 

0.835 | 



EQ-CFIRMOV| 13.05 

13.30 



12.80 

1 



EQ-CFIRM) 3.43 

3.60 



3.27 

1 



EQ-CTBWT j 0.844 

0.848 



0.840 

1 



LAMINA j 67 

67 

65 

65 

67 

67 | 



BBO) 0 

0 

0 

0 

0 

0 [ 



ALK-FILLER j 1.93 

1.92 

1.95 

1.90 

1.95 

1.90 | 



SUG-FILLER| 7.5 

7.5 

7.8 

7.3 

7.4 

8.0 j 



PACK-CWT j 1.128 

1.128 




i 



PACK-P+PWT | 0.281 

0.281 




I 




==BW8MB======="==== 

* - BARRIER 7 - EXCLUSION # - NOT REPORTED =“ - NOT APPLICABLE 


37.0/8701 | 


0.36/9107 1 0.31/8701 | 
0.20/9107 j 
0.76/9107 | 


CA/9007 ! 


34.0/8901 | 34.0/8701*) 
CORK/9007 j 


1.7/9107 1.8/9007 | 
1.0/9107 0.9/9007 j 


0.35/8601 | 


1.8/9001 | 
0.9/9001 j 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/tgyk0001 













